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encore vraies si la quantite designee par A etait nulle. II estseulement
necessaire de remarquer que le coefficient h n'exprime point la quan-
tite totale et absolue de chaleur qui sort de 1'unite de surface XZ
retenue a la temperature i pendant 1'unite de temps, mais seulement
la quantite excedante due a 1'elevation i de la temperature.

Si la temperature constante de la surface XZ est egale a b, b desi-
gnant une fraction ou un certain nombre d'unites de temperature, la
quantite de chaleur emise pendant 1'unite de temps sera hb; elle croit
proportionnellement a la temperature b, ou du moins ce rapport a une
valeur sensiblement constante pour les temperatures que nous pouvons
facilement observer et mesurer.

Si la masse etait plongee dans l'air, remission de la chaleur occa-
sionnerait dans le milieu un courant dont la vitesse dependrait de la
temperature b. Dans ce cas, et si la valeur de b etait tres grande, la
quantite de chaleur emise ne seraitpas exactement representee par hb;
il fauclrait y ajouter un nouveau terme dont on peut ici faire abstrac-
tion : car remission a lieu dans le vide, et les propositions que Ton va
cUmontrer pour des temperatures moyennes seraient encore vraies si
les temperatures excedaient les limites ordinaires des observations.

Lorsquc Tetendue de la surface XZ est s an lieu d'etre i, s designant
une fraction, ou un certain nombre d'unites dc surface, la quantite de
chaleur emise pendant 1'unite do temps est hs.

Les observations ont fait connaitre que la forme de la surface
echauffee XZ n'influe point sur la quantite de chaleur emise. Cette
quantite serait encore egale a h si 1'aire XZ appartenait a la superficie
d'un solide d'une forme quelconque. Seulement cette forme pourrait
(Vtre telle que des rayons de chaleur envoyes par une partie de la sur-
foce XZ tombassent sur une autre partie de cette meme surface.

II. Un element w de la surface XZ ayant la temperature constante b
envois pendant reunite de temps une quantite de chaleur excedante
egale a hb. Chaque point m de cet element est le centre d'une infinite
de rayons qui se succfedent sans interruption, et cotnposent un hemi-

II.             '                                                                         43 question cesse d'etre repre"sent6e par une
